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DURSUN UYSAL KALP KRİZİ GEÇİRDİ 


İlçemiz Belediyesi eski Hesap İşleri Müdür Dursun Uysal (59) kalp krizi geçirdi. 


10 Aralık 2010 Cuma günü saat 16.30 sularında kalp krizi geçiren Dursun Uysal önce 
İlçemiz Devlet Hastanesine oradan acilen Amasya Şerafettin Sabuncuoğlu Devlet Hastanesi 


Yoğun bakım ünitesine alındı.Burada tedavisi tamalanan Uysal servise servise kaldırıldı. 


Emekli Muhasebe Müdürü Dursun Uysal'a acil şifalar diliyoruz. 
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